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<SPAN class=font0 style=" line-height:17.2pt;">Herr Ssasonow, welcher groBe Kenntnisse besonders auch<BR>auf geschichtlichem 'und literarischem Gebiet besafi-, war em<BR>auBerst angenehmer Gesellschafter und gefetreicher Causeur, von<BR>welchem man vieles lernen konnte. Unter anderem batten wir<BR>auch lange Gesprache uber den beruhmten Briefwechsel zwischen<BR>Katharina II. und Melchior von Grimm, iiber Tolstoi und die<BR>meisten russischen Klassiker.</SPAN><BR>
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<SPAN class=font0 style=" line-height:17.2pt;">Uber die damalige Lage Rufilands auBerte sieh Herr Ssaso- <BR>now folgendermafien: ,,Die erste groBe Katastrophe, welche das<BR>russische Reich durchzuniachen hatte, war im 17, Jahrhundert<BR>zur Zeit des falschen Demetrius, die zweite zti Anfang<SUP>1</SUP> ties 19, Jahr-<BR>hunderts im Zeitalter der napoleonischen Kriegc, und die dritte<BR>erleben wir jetzt in Gestalt des unglucklieh verl'aufenden Krieges<BR>mit Japan und der sich daraus entwickelnden Revolution. Aber<BR>wir werden auch diese Katastrophe gliicklich iiberstehcn, die nci-<BR>tigen Lehren daraus ziehen und schliefilich, starker als je, aus all<BR>unserem Ungluck hervorgehen.&quot;</SPAN><BR>
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<SPAN class=font0 style=" line-height:17.2pt;">Wer hatte damals voraussehen konnen, dafi genau zehn<BR>Jahre spater, als Herr Ssasonow auswartigcr Minister in Peters- <BR>burg war, die groBte aller je dagewesenen Weltkatastrophen aus-<BR>brechen sollte, von der Rufiland am meisten von alien Ljindern<BR>betroffen wurde?</SPAN><BR>
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<SPAN class=font0 style=" line-height:17.0pt;">Ganz besonders bemerkenswert erschcint geradc heute auch<BR>noch eine andere AuBerung, welche Herr Ssasonow damals im<BR>Jahre 1904 mir gegenuber tat. Er sagte wie folgt: ,&raquo;Die russischc<BR>Regierung wird stets in der Lage sein, die Entscheidung iiber<BR>Krieg oder Frieden in der Hand zu behalten, Sollte dagegen<BR>jemals der Fall eintreten, daB eine der orthodoxen Kirche ange-<BR>horende Tochternation RuBIands im Balkan von einer anderei*<BR>M'acht mit Krieg iiberzogen und vergewaltigt wird, so wurde</SPAN><BR>
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